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Cet homme DE 56 ANS infecte par le virus de rimmunodeficience 
humaine depuis 9 am , sous traitement antiretroviral ( lymphocytes T4: 
700/mm 5 , charge virale: 11900 copies/mL), avait une fievre depuis 
plusieurs mois, un amaigrissement et des sueurs nocturnes sans point 
d’appel evident. Les traitements antihiotiques proposes navaient eu 
aucun effet. Une tomographie (TDM) thoraco-abdomino-pelvienne 
etait dite normale. Dans Ihypothese dun lymphome, une tomographie 
par emission de positons (TEP) etait realisee, montrant une fixation 
laterovertebrale lombaire gauche (fig 1 et 2). La biopsie sous TDM 
mettait en evidence des lesions granulomateuses avec necrose caseeuse 
et a la culture Mycobacterium tuberculosis. Devolution sous 
antituberculeux etait favorable. 
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La TEP, technique d’imagerie fonctionnelle scintigraphique, 
a pour premiere indication le cancer (precision de la nature d un 
nodule pulmonaire, bilan d’extension d’une maladie de Hodgkin, 
recherche du cancer dans un syndrome paraneoplasique . . .). 

Les etudes ont montre egalement des hyperfixations au cours 
d’infections et notamment la tuberculose, 1 de maladies 
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inflammatoires (vascularites, maladie de Horton, sarcoidose. . .). 2 
Son interet dans la recherche etiologique d’une fievre prolongee 
inexpliquee 2 - 3 devrait, selon la disponibilite des appareils, 
augmenter le nombre de ces indications. 



